ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय 
शाखेतील अस्थायी पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते 
दि. २८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२ 


१) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००५/सीआर-८९५७/ऊर्जा-२, दिनांक २०.०२.२००६ 
२) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक १०.०४.२००६ 
३) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक ०८.०८.२००६ 
) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक १६.१०.२००६ 
) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००६/सीआर-९००३/ऊर्जा-२, दिनांक ०४.०३.२००६ 
६) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), ००८/प्र.क्र.--६३/ऊर्जा-२, दिनांक ३१.०३.२००९ 

७) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २००८/प्र.क्र.-६३/ऊर्जा-२, दिनांक ०८.०४.२००९ 

८) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०१०/प्र.क्र.-५०/ऊर्जा-२, दिनांक ३०.०३.२०१० 

९) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मु.अ. (वि), २०११/प्र.क्र.-१०३/ऊर्जा-२, दिनांक ०६.०४.२०११ 


(वि) 


, २०१३/प्र.क्र.-१०७/ऊर्जा-२, दिनांक १६.०४.२०१३ 
(वि), 


) 

), २०१४/प्र.क्र.-७३/ऊर्जा-२, दिनांक १९.०५.२०१४ 

१४) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय क्र.मुअवि- २०१६/प्र.क्र.-१००/ऊर्जा-२, दिनांक १६.०२.२०१६ 
व समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०१६ 

१५) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुअवि-२०१६/प्र.क्र.-१००/ऊर्जा-२, दिनांक २५.०२.२०१६ 

१६) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुअवि-२०१६/प्र.क्र.-१००/ऊर्जा-२, दिनांक ३१.०३.२०१६ 

१७) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुअवि-२०१६/प्र.क्र.-१२०/ऊर्जा-५, दिनांक २१.१०.२०१६ 

१८) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक १६.०३.२०१७ 

१९) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक २०.०१.२०१८ 

20) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.--७४/ऊर्जा-५, दिनांक ०३.०४.२०१८ 

29) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.--७४/ऊर्जा-५, दिनांक २३.१०.२०१८ 

22) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.--७४/ऊर्जा-५, दिनांक १८.०३.२०१९ 

23) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.--७४/ऊर्जा-५, दिनांक १८.१०.२०१९ 

२४) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक १७.०३.२०२० 

२५) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक ०७.१०.२०२० 

२६) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.--१२९/ऊर्जा-५, दिनांक २१.०१.२०२१ 

) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 


२८) मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मुविनि/कार्या-२/अर्थ/२४०/२०२१, दि. १८.०२.२०२१. 
२९) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक १९.०३.२०२१. 

३०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.-०८/१६/आपुक, दिनांक १०.०८.२०२१. 

39) मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मुविनि/कार्या-२/अर्थ/११५०/२०२१, दि. २४.०८.२०२१ 
३२) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०१७/प्र.क्र.-७४/ऊर्जा-५, दिनांक ०९.०९.२०२१. 

३३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.-०८/१६/आपुक, दिनांक २२.०२.२०२२. 

३४) मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मुविनि/आस्था/मु.लि./२९३/२०२२, दि. ०२.०३.२०२२. 
३५) उ.ऊ. व का. विभाग, शासन निर्णय मुविनि-२०२२/प्र.क्र.-५३/ऊर्जा-१, दिनांक २१.०३.२०२२. 

३६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.--०८/१६/आपुक, दिनांक १८.०८.२०२२. 

३७ मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.मुविनि/मु.लि./१२२५/२०२२, दि. १८.०८.२०२२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त नमूद केलेल्या शासन निर्णयांद्वारे मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
वेळोवेळी पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. वित्त विभागाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य 
अभियंता (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील पदांचा आढावा घेण्यात आला. 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन १०५० पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला आहे. सदर मंजुरीच्या अधीन राहून दि. २०.०२.२००६ अन्वये शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. या विभागाच्या शासन निर्णय दि. २६ फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये विद्युत अधिनियम, 
२००३ व त्या अनुषंगाने बनविण्यात आलेले नियम व विनियम सक्षमपणे राबविण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत असलेले विद्युत निरीक्षणालय, विद्युत निरीक्षक व त्यांचे अखत्यारीतील 
अधिकारी आणि कर्मचारी ह्यांची सन २००६ च्या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेली सर्व पदे (रिक्‍त पदांसह) तसेच 
संबंधित पदांवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि. २१.०३.२०२२ अन्वये सदर पदे दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सन २००६ च्या आढाव्यानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या १०५० पदांपैकी 
परिशिष्ट "ड" खालील Valet यांत्रिकांची २ अस्थायी पदे कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त झाल्यामुळे पुन्हा 
भरता येणार नाही. तसेच, मदतनीसाची ५ स्थायी पदे अनुक्रमे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती, स्वेच्छा 
सेवानिवृत्ती व पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झाल्यामुळे एकूण पदांचा आढावा घेतल्याशिवाय पुन्हा भरता येणार नाहीत. 
शासन निर्णय दि. १०.०८.२०१८ अन्वये "मुख्य विद्युत निरीक्षक" हे नवीन विभाग प्रमुखाचे पद, चौकीदार 
संवर्गातील ४ पदे समर्पित करून निर्माण करण्यात आले आहे. कनिष्ठ लेखा परिक्षक हे पद वीज शुल्क शाखेशी 


संबंधित असल्याने ते निरीक्षणालय शाखेतून वगळून वीज शुल्क शाखेमध्ये दर्शविण्यात आले आहे. तसेच मुख्य 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 
विद्युत निरीक्षक कार्यालयातील निरीक्षणालय शाखेमध्ये एकही मुख्य लिपीकाचे पद नसल्याने, वीज शुल्क 
शाखेतील मुख्य लिपीकांच्या २ पदांपैकी १ स्थायी पद वीज शुल्क शाखेतून वगळून निरीक्षणालय शाखेमध्ये 
दर्शविण्यात आले आहे. 

नवनिर्मित पालघर जिल्हयाकरिता ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयाच्या विद्युत 
निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर हे कार्यालय सुरु करण्यास संदर्भ क्र. २६ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई या कार्यालयातील विद्युत निरीक्षक या पदांच्या दोन मंजूर 
पदांपैकी एक पद व विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे या कार्यालयातील एकूण १२ पदे (सहाय्यक 
विद्युत निरीक्षक-१, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता-६, मुख्य लिपीक/सहाय्यक 
विद्युत शुल्क निरीक्षक-१, वरीष्ठ लिपीक-१, कनिष्ठ लिपीक-२, शिपाई-१) विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
पालघर या कार्यालयाकडे कायमस्वरुपी वर्ग करण्यात आली आहेत. तसेच विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
मुंबई या कार्यालयातील श्री. eda माणिक सेवक, मदतनीस हे दि. ३१.०३.२०१९ रोजी नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यामुळे सदरचे पद व्यपगत करण्यात येत आहे. 

उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिलेल्या १०५० पदांमधीलळ १०३९ पदे सध्या अस्तित्वात आहेत. सदर 
१०३९ पदांमधील ४१० अस्थायी पदे (स्थायी ६२९ -- अस्थायी ४१० = एकूण १०३९) दि. ०१.०९.२०२२ ते 
दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची विनंती मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ३७ येथील 
पत्रान्वये केली आहे. तसेच दि. 29.03.2022 च्या शासन निर्णयान्वये ४१० अस्थायी पदांना दिलेली मुदतवाढ 
दि. ३१.०८.२०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे सदर ४१० अस्थायी पदांना दि. २८.०२.२०२३ पर्यंतच्या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "अ" व "ब" या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या विद्युत 
निरीक्षणालयांतर्गत ४१० अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२२ च्या पुढे दि. २८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. विवरणपत्र "अ"मध्ये दाखविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत वेतन व 
भत्ता कारणासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. "के-१" २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क, १०३- 
वसूली खर्च-विद्युत शुल्क, (००) (००) (०२) विद्युत निरीक्षणालय- निरीक्षणालय शाखा, दत्तमत (२०४५ ०३७८) या 
शिर्षाखाली आणि विवरणपत्र "ब" मध्ये दाखविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत 


वेतन आणि भत्ता या कारणासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. "के-१" २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 

शुल्क, १०३-वसूली खर्च-विद्युत शुल्क, (००) (००) (०१) वीज शुल्क शाखा, (२०४५ ०३६९) या शिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचा 
Tales या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ, विवरणपत्र-ब, विवरणपत्र-अ (9), विवरणपत्र-अ (२), विवरणपत्र- 
अ (3), विवरणपत्र-अ (४, विवरणपत्र-अ (५), विवरणपत्र- अ (६) व विवरणपत्र-ब (9) नुसार आहे. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि. १८.०८.२०२२ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


uy, हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२९१६१६२७०६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, RAM CHAUDHARI " 


(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२ मा. मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

8) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, 

प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१ 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१३) वित्त विभाग, (साउ-२/व्यय.१/अर्थसंकल्प१९/विसु-१) व सां.बा.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरिक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

१५) सर्व विद्युत निरीक्षक. 
१६) अवर सचिव (ऊर्जा-३)/ कक्ष अधिकारी (प्रशा-१)/ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०००३२. 
१७ निवडनस्ती-ऊर्जा-१. 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-१, 


दि. २९/०८/२२ सोबतचे विवरणपत्र-आओ) 


विवरणपत्र-अ 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, चेंबूर, मुंबई (एकत्रिकरण) अंतर्गत निरीक्षणालय 


शाखेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र :- 


अ.क्र. । पदनाम वेतनश्रेणी ast मंजूर पद 
स्थायी । अस्थायी । एकूण 
१ | मुख्य विद्युत निरीक्षक ३७४००-६७००० १०००० १ | ie | a | 
2 अधीक्षक अभियंता १५६००-३९१०० (9६०० oy 3 8 
2 विद्युत निरीक्षक १५६००-३९१०० ६६०० ८ ३२ Yo 
8 सहा. विद्युत निरीक्षक / | १५६००-३९१०० ५४०० | ३५ ४२३ ७८ 
सहाय्यक अधिक्षक अभियंता 
षु कनिष्ठ अभियंता / शाखा । ९३००-३४८०० ४४०० । २१७ १८० ३९७ 
अभियंता / सहा. अभियंता 
श्रेणी-२ 
न अधीक्षक ९३००-३४८०० ४३०० | Q (७५ __!| २ 
9 मुख्य लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० | ९ é १७ 
८ लघुलेखक (निम्नस्तर) ९३००-३४८०० ४३०० (१ 3 ¥ 
९ आरेखक ५२००-२०२०० २८०० क ee sal feo =i 
(१७ | वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० | ६५ २४ ८९ 
वां कनिष्ठ लेखापरिक्षक ५२००-२०२०० २४०० aa ० | fo 
१२ उव्दाहन यांत्रिक ५२००-२०२०० २४०० ee | ie ०७. | 
१३ अनुरेखक नि लिपिक ५२००-२०२०० २००० "लका po fa | 
१४ कनिष्ठ लिपिक / | 4200-20200 १९०० | १४६ ३५ १८१ 
टंकलेखक 
१५ जीप चालक ५२००-२०२०० १९०० ।९ ९ qd 
१६ नाईक ४४४०-७४४० १६०० वि १३ १४ 
१७ दप्तरी ४४४०-७४४० १६०० | 3 क --| १३ 
१८ शिपाई ४४४०-७४४० १३०० । ७३ १२ ८५ 
१९ मदतनीस ४४४०-७४४० १३०० 74 (९. || 4 
20 चौकीदार ४४४०-७४४० १३०० |४ ३ 9 
एकूण ५८२ | ३७५ ९५७ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१ 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-१, 


दि. २९/०८/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-ब) 


विवरणपत्र-ब 
वीज शुल्क शाखेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे जर पव 
स्थायी | अस्थायी | एकूण 

a उप संचालक (वित्त व लेखा) । 9400-38900 | ६६०० a | गा | 
2 विद्युत शुल्क निरीक्षक ९३००-३४८०० | ४४०० ४ प र 
३ सहा. विद्युत शुल्क निरीक्षक । ९३००-३४८०० । ४२०० १२ [१० | २२ 
४ मुख्य लिपिक / लेखापाल ९३००-३४८०० | ४२०० fo ai a | 
षु कनिष्ठ लेखा परिक्षक 4200-20200  । २४०० ene (८. | aa 
& वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० ह षु 93 
(9 कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० १४ १५४ २८ 
८ शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ७ शिक ७ 

एकूण (४७ | ३५ ८२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


विवरणपत्र अ (2) 


च 
a 


सधारीत वेतन मॅट्रीक्स्‌ 
si 4444000303 er 
मुख्य विद्युत निरीक्षक 5-30:144200-218200 १०९००6 8 
विद्युत निरीक्षक 3-23:67700-208700 ६६०० = 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी-२ 5-15:41800-132300 


| 


“५ | “० | “० 


os | XK 


mM 


कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक 5-6:19900-63200 
जीपचालक S-6:19900-63200 


>०| (| ७ 


नाईक 5-3:16600-52400 


दप्तरी 5-3:16600-52400 


शिपाई 5-1:15000-47600 


मुख्य लिपीक 5-13:35400-112400 
वरिष्ठ लिपीक $-8:25500-81100 


a 
4 


विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक मंडळ व 


विवरणपत्र अ (२) 


अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई 
२०४५ विक्रेय वस्तु व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क १०३ (२) निरीक्षणालय शाखा, (२०४५०३७८) मागणी क्र. के-१. 


विद्युत निरीक्षक (उदवाहन), मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, उदवाहन निरीक्षक) विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विद्युत विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, ; 
मुंबई मुंबई र , ठाणे- सिंधुदुर्ग एकुण मंजूर पदे 
a सुधारीत वेतन मुंबई मुं सांताक्रुझ ठाणे-१ रायगड रत्नागिरी धुर पालघर 
'पदनाम मट्रीक्स्‌ मधील ग्रेड पे सचिव अनुज्ञापक २ 
क्र वेतन स्तर i 
अधिक्षक अभियंता 3-25:78800-209200 
विद्युत निरीक्षक S-23:67700-208700 
सहाय्यक विद्युत 
३ | निरीक्षक/सहाय्यक अधिक्षक 


अभियंता 


S-20:56100-177500 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
४ | अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी-२ 


8-15:41800-132300 


4 अधिक्षक 3-14:38600-122800 Le | Le za eee Lo | En (० a 
द मुख्य लिपीक 8-13:35400-112400| ४२०० | ० | १ | १ | १ 8 र १ | ९ 
लघु लेखक (निम्नस्तर) | 5-14:38600-122800) ४२०० | १ गग 2 | 
आरेखक 8-10:29200-92300 | २८०० |_०| ०| ०|०१[०१|०१|[०| ele] ०१] १| ० |_०_ 
९ वरिष्ठ लिपीक 3-8:25500-81100_|_२४०० | ० [| ¥ | ४ | १ 8 Rh [ho eRe | MEP Bae २|१०|६|० | 
अनुरेखक नि लिपीक | s7-21700-60100 |_२००० | ० | दिड वदय ध्य शिधा हाताचा 
कनिष्ठ लिपीक /टंकलेखक | 5_6:19900-63200 ४ | © ७ ७|९|०| ९ 
जीपचालक $-6:19900-63200 १]|०|०॥|० | |०१|०|[०|०| 
नाईक ब | © | | ०_| | ०_| | ० | g g 


S-3:16600-52400 
S-3:16600-52400 
S-1:15000-47600 


१६०० 


S-1:15000-47600 


S-1:15000-47600 


एकुण 


अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक 


क विद्युत 


FE Pal ME वाद्याच्या 
| © | g ३ Ex 8 1. ३ 0918. 
| © | g | © | | ० | | © | g g | ० | Qg 
| © | | 2 | | © | | o | | © | | o | | ० | 2. 4 
२ | ९६ | ३ | १० | १३ | २९ |] ४८ | २९ | ७७ | 


श्री.देबीलाल माणिक सेवक, मदतनीस हे दि.३१.०३.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने मदतनीसाचे स्थायी पद व्यपगत करण्यांत येत आहे. 
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